Prof. mgr inż. CZESŁAW 


ORATYNSKI 


Dziekan Wydzialu Architektury 


b. Przewodniczący Wojewódzkiego Oddziału Naczelnej Organizacji 
Technicznej, Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa 


zmarł dnia dnia 29 maja 1953 r. w 52 roku życia. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim 
nastąpi w poniedziałek 1-go czerwca b. r. o godzinie 1673, 
o czym zawiadamia Kolegów i Przyjaciół Zmarłego 


Naczelna Organizacja Techniczna 
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 


w Krakowie 


Drukarnia Związkowa w Krakowie 
2756 - 30. V. 1953 - M-4-20983 - 35 druk. - Al, V kl. 100 gr 


